f"i c ° mf > LGP-30 

elektronische rechenaniagen Progra in itibesch reibung 


Mehrfachkorrelation POOL F2-95 


Funktion 

Eine durch n Satze von MeBpunkten X. . , X . , X . ... X, ., Y 

i»J <i»J ->»J *•» o J 

mit j - 1 , 2 . . . n gegebene Funktion wird mit Hilf e der Methode 
der kleinsten Quadrate durch eine Gleichung vom Typ 

y . a + b 1 x 1 + b 2 x 2 + ... + b k x fc 

angenahert. Dabei ist die Anzahl der unabhangigen Variablen auf 
k m 7 beschrankt. Die Anzahl n der MeBpunkt-Satze ist limitiert 
durch die Beziehung n (k + 1)^ 416. AuBerdem muB wie iiblich gelten 
k<n - 1. 

Eingabe 

n Wertesatze X. . , X . ... Y. im Gleitkommaformat fur erweiterten 
1 , j 2, J j 

Bereich in der Reihenfolge Y 1 , *-|i» *21 ' *31 *** X k1 ' ^2' *1 2 *** 
X k2 , ... Y n , X 1n , X 2n , ... X kn , Wert von n, Wert von k. 

Benutzte Unterprogramme 

ERFP-Gleitkommasystem 24.1, Ausgabe 19*0, Matrix-Inversion 30.0, 
Matrix-Vektor-Multiplikation 30. 1 

Speicherbelegung 

13 Spuren Hauptprogramm, 28 Spuren Unterprogramme, 13 Spuren 
Eingabedaten. 


